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	la fin d'un spartan

LA FIN D'UN SPARTAN

La scène se passe sur reach :

D'un coup, le wathog bondit de la colline et atterrit 5 mètres plus bas.

A l'intérieur, un spartan, deux marines dont un blessé.il a reçu une décharge de plasma dans le pied. Maintenant, il n'en a plus. Le spartan, une fois que le warthog entra dans une pente cria:

-on a plus de freins!

-merde, MERDE! dit le mitrailleur en sanglotant.

-grenade! Cria le spartan en remarquant une forte lueur Devant le warthog.

Le spartan tenta une brève tentative d'esquive, sans succè fois que la grenade explosa, le warthog se coupa en deux, juste avant que spartan-43 eut sauté du véhicule en feu.

En sautant, il se cogna la tète sur un des nombreux arbres qui longent la pente et tombât, incapable de se lever.

-merde, j'ai pas assuré.il vit un covenant s'approcher de lui, une épée a énergie dans la main.

-alors la j'ai pas assuré du tout! Il sortit un fusil de sniper SS-2 AM et visa le covenant.

Ce dernier, qui était près de l'humain, prit le canon de son sniper et le jeta vers l'arrière du warthog en flammes. Antoine, le spartan, dégoupilla une grenade et la prit a deux mains

-va te faire enculer, connard!Dit il en regardent l'élite pointer son épée dans sa direction.

La, la grenade à fragmentation explosa et Antoine mourut en même temps que son pire ennemi.

FIN

MORALITE:Y'EN A PAS!


End file.
